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bruno: Kamiński 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I BRAT 


przeżywszy lat 78, po ciężkiej chorobie, zasnął w Panu, dnia 8 stycznia 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 14 stycznia 1987 roku 
o godz. 11.45 w kaplicy cmentarnej w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 
ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, SIOSTRY, SYNOWA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji, 


